P. 


MARIA DERKAC 


wdowa po oficerze W. P. 


przeżywszy lat 62, po długiej i ciężkiej chorobie, opatrzona 


św. Sakramentami, zasnęła w Panu dnia 24 sierpnia 1960 r. 


Wyprowadzenie zwłok z kościoła na cmentarzu rakowickim na miejsce wiecgnego spoczynku 
nastąpi w piątek dnia 26-go bm. 'o godzinie 16, o czym zawiadamiają pogrążeni w smutku: 


córki, syn, zięciowie, wnuki i rodzina. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


odprawione zostanie w sobotę dnia 27 bm. o godz. 8 w kościele parafialnym św. Katarzyny. 
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